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I Medidor 
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1 Gabinete 


1 Cable de corrient 


Sanando naturalmente con plata coloicial 


KIT ION SILVER SEMLPRO, PARA GENERAR PLATA 
COLOIDAL 
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Conecta el cable de corrieiilr- al 
Gabiríeíe y después conectaf a 
caírienie. asegúrese que se encuentra 
apagado. 
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barras de plata 
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LIvnar el recipiente con agua destilada 
o con agua de garrafón asegurando 
que no llegue hasta el tope. 


5.- Cómo utilizar ION SILVER 



















Si agua da garrafón dr*b<* fie 

medir l.r cvintid.id de p.!irticula^ por 
millón (PPM) utllizcindo el medidor Id's 






Al introducir el medidor 
sabrá cuantas partículas 
por millón hay. 

Si utiliza agua destilada 
no es necesario este paso 
ya que ésta se encuentra 
libre de cualquier 
compuesto. 


Ya que se tiene la cantidad de PPM, se 
pone la tapa y se enciende el 
generador, verá el led encender, esto 
significa que ya se encuentra en 
funcionamiento. 


Mantenerlo en funcionaiííiento por 5 
minutos aproximadamente, en este 
lapso de tiempo aumentara 4 PPM (la 
cantidad de aumento, depiende del 
agua que se utilice) si utiliza agua 
destilada el tiempo que se deja 
funcionando debe ser mayor, para 
obtener 4 PPM. 
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uso EXTERNO: 

a) Rocíe con atomizador sobre el área afectada 3 veces al día o cuar^do \o 
considere necesario hasta que el problema desaparezca. 

b) Aplique una gasa mojada con Plata Coloidal Ionizada en e\ área 
afectada, vuelva a mojar o cambiar la gasa al menos 3 veces por dia. 

USO ORAL: 

Niños menores de 7 años: una cucharadiia 2 a 3 veces por dia. 

Niños mayores de 7 años y adultos; una cucharada de 3 a 4 veces a\ dia 

Dosis de mantenimiento y prevención de enfermedades, una cucharad.ta 
por cada litro de agua. 

NOTA: Utilizar cuchara de plástico. 


11.- Datos técnicos 


r 


Nombre Genérico: Generador de plata coloidal Ion- Silver 

Marca: lON-SILVER 

Modelo: Silver Análogo 

Gasificación de voltaje: 120V~60Hz 

Consumo eléctrico: 15 W/h 

Peso: Aprox. .5 kg 


8.- Conservación de la Plata Coloidal 


La plata coloidal se conserva durante mucho tiempo (máximo 6 meses), sobre todo si se 
almacena en un recipiente de vidrio de color oscuro o se almacena en un armario para 

nroteaerla de la luz. 
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ELABORACION DE PLATA COLOIDAL CONCENTRADA A 
22PPM, DESPUÉS DE 2 HRS DE GENERACIÓN 





